Regn . No. KERBIL /2012 / 45073 
dated 5 - 9 - 2012 with RNI 

Reg. No. രജി. നമ്പർ 
KL/ TV ( N )/ 634/2012 - 14 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2013 


सत्यमेव जयते 


GOVERNN 


കര 


രള സർക്ക 
NMENT OF 


മാർ 


F KERALA 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


Vol. II 


| 


THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY 


- 29th October 2013 
2013 ഒക്ടോബർ 29 


No. 


വാല്യം 2 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


7th Karthika 1935 
1935 കാർത്തികം 7 


PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


- (1) 


No. C1 /18607/2013 / MCT. | 26th September 2013 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items 
for Microbiology Department , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , as 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this Office on working hours till 3.30 p. m . - 

Tender No. - 174/ 2013. 

Details of Items with Quantity — Non Jacketed Vertical 
Autoclave (400 X 600mm ) Load, 4. 0KW - 2 Nos. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original X 420. 

- Duplicate { 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
29 - 10 -2013 , 2 -30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
30- 10 -2013 , 2 .30 p . m . 


- Date and time of opening of tender - 30 - 10 -2013 , 
3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram 11 up to 
3 p .m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge * 50 is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 11 - 10 - 2013. 
No other forms of remittance will be accepted . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മെകാ ബ യോ ളജി വിഭാ ഗത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 174/ 2013 . 

സാധനത്തിന്റെ പേര് നോൺ ജാക്കറ്റഡ് വെർട്ടിക്കൽ 
ആട്ടോക്ളേവ് (400 X 600 എം . എം .) ലോഡ് 4.0 . കെ . ഡബ 
2 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ -7 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29- 10 - 2013, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 10- 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30 - 10 - 2013, 
3 മണി. 


TENDER SCHEDULE 
| 1. The period for which the rates to be in firm 

one year . 
2 . The rates should be inclusive of sales taxes, and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണിയോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡർ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 11 - 10 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


7. Earnest Money Deposit (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


| 9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11 . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance. 


Specifications 
Bearing CE marked, ISO 9001 : 2000, WHO GMP 
compliance Certified . 

Sizes : 400 X 600mm , Load : 4.0 KW 
Sturdy double walled construction with (boiler) inner 
chamber made of stainless steel of 18 SWG sheet AISI-304 
Grade . Outer shell is also made of thick Stainless Steel. 

The boiler and outer shell is provided with air 
insulation . Lid is made of stainless steel plate and is 
tightened all-around by wing nuts. Moulded , joint less 
gaskets are made of Neoprene rubber Steretizer is 
hydraulically tested upto 40 psi. 

Autoclaves are fitted with water level arragements to 
indicate water position inside the boiler, pressure gauge, 
Air/ steam release cock , spring loaded safety valve which 
can be set at any selected point from 10psi. to 20 psi + / 
3psi. and drain . ISI marked immersion type heating 
element heats the water to generate steam to desired 
pressure & corresponding temperature . 

- Supplied complete with S. S . basket, cord and plug to 
work on 220 Volts, 50 cycles AC Supply. 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 


16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 
to the requirements in the tender notification . 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 175 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 7 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 29 - 10 - 2013, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 10 - 2013, 2.30 മണി. 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 


No. C1/1867790 /2013/ MCT. - 23rd September 2013. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of 2 Numbers of 
Rotary Microtome for Medical Laboratory Technology, 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , as tender number and addressed to the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this Office on 
working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. - 175/2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original — 630 . 
Duplicate X 315. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30- 10 - 2013, 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (R 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 11 - 10 - 2 013 - ന് മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
29 -10- 2013 , 2 .30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
30 -10 - 2013, 2 .30 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 30 - 10 - 2013 , 
3 p . im . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p .m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 

sufficient postage charge * 50 is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 11 - 10 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Specifications 
Section thickness setting 1-60 mm . 

Section thickness indication by display window 
Course advance manually via course advance wheel. 

Specimen orientation 8° (XYZ ) provision for placing 
both knife and disposable blades 

Accessories: 
Microtome knife and disposable blades 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
എം .എൽ. റ്റി. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ റോട്ടറി 
മൈക്രോറ്റോം (2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദവച്ച് ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പ രാ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 
| 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payment conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Government Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 


Tender No. — 177 /2013 . 


Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original 2,205. 
Duplicate 1,155. 


Last date and time for sale of tender form 
28 - 10 -2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
29 -10 -2013 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 29- 10 - 2013, 3 p . m . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 18 - 10 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഐ . സി . യു . വീഡിയോ 
M . M . 21. Geomlgo (1 24mo) 20 omo 62gond 
താല് പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽനിന്നും മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Böreionŭ mmjo177 / 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ): 


com082 ,205. 


000lzado 


1, 155. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NO 1028 - 10 - 2013 , 3 oom . 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
meQ1029 - 10 - 2013, 2.30 am . 


09001020 meQN029 - 10 - 2013 , 


Böreiomy Mom 
3 el. 


No. C8 -17518 /2013/MCT. 

23rd September 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed per forma 
are invited for the purchase of the ICU Video EEG 
Monitor (1 No.) required for the Professor and Head , 
Neurology Department, Government Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . Tenders should be 
subscribed tender number and addressed to the Principal, 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
GoD 00 og UVOJ2J3301Ố Godunomong oleicosıgo 50 
അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡർ ആയി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന 


വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
18 - 10 - 2013 600102cmoo 3 oomlas ejmbol B onhos 
ലഭിച്ചി രി ക്ക ണം . തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന വർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യു മെന്റു കളോ അ യ യ് ക്കു വാൻ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


16 . Should be supplied with a latest Monoputer with 

a compact trolley for ICU EEG and should have a 

laptop for use as a portable Video EEG . 
17. Video EEG should work on both Monoputer and 

laptop. 
18. Must be supplied with EEG electrodes, 

Conductivity Paste and Skin Prepping Gel. 


19. Must be supplied with digital video EEG 

software & hardware. 


20 . 


Should have spike & seizure detection software. 


21. The system must have CE & FDA . 


Specifications of Digital Video EEG for 

ICU Monitoring 


TENDER SCHEDULE 


1. 


4 . 


5. 


6 . 


1. Digital Video EEG System suitable for Routine, 

portable & ICU recording . 
2 . Must have minimum 32 referential EEG Channels . 
3. Should have standard 10 -20 Channel labels. 
4. Amplifier should be very compact and light 

weight. 
5. Amplifier must offer high speed USB connectivity 

to acquisition PC . 
6 . Amplifier must be powered through USB to 

eliminate electrical artifacts in ICU . No external 

power is required . 
7. Sampling rate should be up to 1 KHz. 
8. 16 bits of ADC resolution for digitization of 

signals . 
Should have Digital EEG software working on 

windows 7 operating system . 
10 . Patient Database software should be based in 

Microsoft SQL server database . 
11. It should have CSA ( Compressed Spectral Array) 

and BSI ( Brain Symmetry Index ) for ICU EEG 

purpose . 
12. The software should be able to display a EEG 

(amplitude integrated EEG ) which is necessary for 
ICU Recording 
Software should have a ability to show power and 

frequency trending 
14. Must have onboard impedance check with colored 

LED s & Impedance button with thresh hold LEDs. 
15 . Amplifier must be supplied with patient event 

button and LED photic stimulator. 


The period for which the rates to be in firm One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 

Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
supercription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


9. 


10 . 


13 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 181/ 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 


അസ്സൽ - 2, 415 . 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 1, 260 . 


13 . Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary. 
14, The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 28 - 10 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29 - 10 - 2013, 2 .30 മണി. 


No. C8-17595/2013 / MCT. 


23rd September 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed per forma 
are invited for the purchase of the EMG Machine (1 No.) 
required for the Professor and Head , Neurology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be subscribed tender 
number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. - 181/2013. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 

Original 3 2,415. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
29 - 10 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർ ഘാസ് ഫോറം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) 
മണിയോർഡർ ആയി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 18 - 10 - 2013 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി ഈ ആഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specification 


EMG /NCV/EP System 
Fully computerized system that works under Windows 
7 platform . 


Duplicate * 1,260 . 
Last date and time for sale of tender form 
28-10 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 29 -10 -2013, 
2 .30 p. m . 


Opening date and time of tender — 29 - 10 - 2013, 3 p . m . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 18 - 10 - 2013. 
No other form of remittance will be accepted . 


Amplifier : 
- 1. Minimum 3 channel high quality amplifier 

upgradable for 6 or 8 channels. 
2 . All the 3 channels must have active shielding . 
3. All the 3 channels must have options for 2 pin 

touch proof connection and 5 pin DIN connection . 
4 . CMRR must be greater than 124dB 
5. Common Mode Input impedance must be greater 

than 1000 M Ohms. 
6 . Noise level: 0.4 micro volts . 


EMG Studies : 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇ . എം . ജി. മെഷീൻ 
(1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


7. EMG software for insertional, spontaneous, MUP 

analysis and interference pattern . 
8. Tremor analysis. 
9 . Multi channel EMG . 


Nerve Conduction Studies : 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted or 

submitted without supercription as specified are 

liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


10. Motor Nerve Conduction including Motor NC , 

Motor nerve inching, Silent period , reflex studies , 
Motor evoked potentials , Triple stimulation 

technique . 
11 . Sensory Nerve Conduction including Sensory NC , 

Near-nerve sensory NC, Mixed NC, Sensory nerve 

inching , microneurography . 
12 . F -wave, H - reflex & Repetitive Nerve Stimulation . 
13. Sympathetic skin response, R -R Analysis & R . R . 

Valsalva test. 
Evoked Potentials : 
14 . Somato sensory Evoked potential including Upper, 

Lower and dermatome SEP. 
15. Auditory Evoked Potentials with clicks, tone, burst, 

pips, half sine , full sine. 
16 . CNV & P300 with patient reaction switch . 
17. Visual Evoked potential with LED goggles & 

pattern monitor. 
Advanced stimulation hand grip for electrical stimulation 
with following features: 
18. Control of stimulus intensity & polarity from 

handgrip itself. 
19. LED Polarity indicator during stimulation on the 

handgrip . 
20. Must provide control for next step in nerve 

conduction protocols from handgrip . 
Must have control for side change in motor/ 
sensory NC from the handgrip . 
Provision for initiating single & repeated stimulus 

from handgrip . 
23. Start / stop of averaging from handgrip . 
System requirements: 
24 . Latest spectification desktop /laptop computer that 

works under Windows 7 platform must be supplied 
with minimum 500GB harddisk , 2GB RAM , 19 TFT 

monitor, UPS, Printer & Trolley . 
25. Software should have SQL database . 
26 . System must have HL7 connectivity. 
27. Must be supplied with EMG /NCV / EP accessories 

kit including ring electrodes , EMG needles & 
holder , bipolar stimulator, Reusable gold cup 
electrodes ( 10pcs ), crocodile clip & pre - gelled 

disposable electrodes . 
Standards: 
28. System must comply to international quality 

standards such as FDA, CE . 
29. Should be upgradable for collision studies with 

second stimulator. 


1 . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13 . 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witness wherever 
necessary . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

വില 3 


അസ്സൽ ശരിപ്പകർപ്പ് 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


182 /2013 


1,050 


525 


1, 050 


525 


183 / 2013 
184 / 2013 


1,050 


525 


185/ 2013 


420 


210 


(5) 
No. C2 /18219/ 2013/ MCT. 

26th September 2013. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of consumables required for the 
Department of ENT, Govt. Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
Tender Numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫാറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 30 - 10 - 2013 , 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫാറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 -10 - 2013, 3 മണി. 


Cost of tender form 
(inclusive of Sales Tax ) 


SI. 


No . 


Tender 
No . 


Original 


Duplicate 


525 
525 


182/ 2013 
183 / 2013 
184/2013 
185/2013 


1,050 
1 , 050 
1, 050 

420 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ? 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ്പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ആ ഫീ സിൽ 21 - 10 - 2013 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- 525 


4 


210 


Last date and time for sale of tender form 
29 -10 -2013, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
30- 10- 2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 - 10 - 2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 8 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 21 - 10 - 2013 at 3 p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


LIST OF ITEMS 

Tender No. 182/ 13 
No. C2 /18219 (1) / 2013/ MCT. 


- Sl. 


No. 


Quantity 


Name of Items 

(2) 


(1 ) 


- (3 ) 


10 Nos. 
5 Nos. 


3 Nos. 


3 Nos. 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ ഇ . എൻ. റ്റി . വകു പ്പിലേക്കാവശ്യമായ 
കൺസമബിൾസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെ ഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വന പു പു രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1 Instrument Trolley — Stainless Steel 
2 Square Stool — Wooden 
3 BP Apparatus — Pedastal Mercury 
4 BP Apparatus - Mercury 
| 5 Adjustable revolving chair with cushion 

Auto adjustable with arm 
6 Dressing drum — Stainless Steel 14 "X10 " 
7 Dressing drum - Stainless Steel 14 "X5 " 
8 Dressing drum -- Stainless Steel 12 " x9 " 
9 Dressing drum - Stainless Steel 9 "X5 " 


2 Nos. 


5 Nos. 


5 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 


(3 ) 


(1) 


(3 ) 


3 Nos. 


5 Nos. 


3 Nos. 


3 Nos . 
2 Nos. 
2 Nos. 
2 Nos. 
4 Nos . 
10 Nos. 
4 Nos. 

4 Nos. 
10 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
1 No. 
1 No. 
1 No. 


49 Plugs — 15amp 
50 Switch board (Large ) — 3 & 2 pins 

( 10 Sockets ) 
51 Torchcell — Big 
52 Tester 
53 Wire Cutter 
54 Screw driver - Small 
55 Screw driver — Medium 
56 Fuse — Glass 1 amp 
57 Fuse - Glass 2 amp 


5 Nos. 
100 Nos. 
2 Nos. 

1 No. 
2 Nos. 
2 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 


Tender No. 183 /13 
No. C2/18219 (2)/2013 /MCT. 


Si. 
No . 


Name of Items 


Quantity 


1 


1 No . 


(1) 

(2) 
10 Tray - Stainless Steel large 
11 Tray — Stainless Steel Medium 
12 Tray — Stainless Steel small 
13 Tray large — Stainless Steel Square 
14 Tray small — Square Stainless Steel 
15 Basin — 20cm . Stainless Steel 
16 Basin — 10cm . Stainless Steel 
17 Bowl Stainless Steel 8 " 
18 Bowl — Stainless Steel 7" 
19 BowlStainless Steel 5" 
20 Bowl — Stainless Steel 4" 
21 Kidney tray 10 " - Stainless Steel 
22 Kidney tray 8" — Stainless Steel 
23 Kidney tray 6 " — Stainless Steel 
24 Pipe Wrench 18 " 
25 Pipe Wrench 15 " 
26 Pipe Wrench 12 " 
27 Oxygen Key with Spanner 
28 Urinals— Plastic 
29 Urinals - Pedestal 
30 Lock - Small 
31 Lock - Large 
32 Coat hangers large — Stainless Steel 
33 Mosquito Forceps Steel 
34 Curved Artery forceps — Steel 
35 Needle Holder — Small — Steel 
36 Sponge holding forceps 
37 Nasal Suction 8 ", 9" , 10 " 
38 Sterilizer Coil — 6000W 
39 Power plug Socket — 15 amp 
40 Male Socket — 15 amp 
41 Female Socket - 15 amp 
42 Incandescent Bulb 60W 
43 CFL — Coiled 20W 
44 Incandescent Bulb — 100W Frosted 
45 Cycle Bulb with thread — 12W 
46 Hot Plate (Heater ) 3000W 
47 Vaccum Cleaner — Portable 
48 Plugs — 5amp 


200 Nos. 
200 Nos. 
100 Nos . 
25 Nos. 
25 Nos. 


3 Nos. 


1 No. 


20 Nos . 


5 Nos. 


10 Nos. 


8 


12 Nos . 


12 Nos . 
10 Nos. 

5 Nos . 
5 Each Size 


Chevalier Jackson s tracheostomy tube 

Metallic 32 
Metallic 30 
Metallic 28 
Metallic 22 

Metallic 20 
Fuller s biflanged trachestomy tube 

Metallic 32 

Metallic 30 
Trachestomy tube plastic cuffed 9 .5 

Plastic cuffed 4 .5 
Plastic cuffed 4 .0 
Plastic cuffed 9 .0 
Plastic cuffed 8 .5 
Plastic cuffed 8 .0 
Plastic cuffed 7.5 
Plastic cuffed 7 .0 
Plastic cuffed 6 .5 
Plastic cuffed 6 .0 
Plastic cuffed 5 .5 

Plastic cuffed 5 .0 
RAE Tube Plastic cuffed 4.0 

Plastic cuffed 4 .5 
Plastic cuffed 5.0 


50 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
100 Nos. 
100 Nos. 
50 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 


3 Pairs 


5 Nos. 


50 Nos . 


50 Nos. 


100 Nos. 
25 Nos . 
100 Nos. 


100 Nos. 


2 Nos. 

1 No. 
10 Nos. 


Tender No. 184/ 13 
No. C2/18219 (3)/2013 /MCT. 


TENDER NOTICE 


SI. 


Name of Items 


Quantity 


No. 
(1) 


(2) 


(3) 


1 
2 
3 
4 


No. C /2135 /2013 /DCK . 

19th September 2013 . 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
equipments to Government Dental College , Kottayam . 

Tenders should be superscribed , Tender 
Number...........due on 5 - 11- 2013 and addressed to the 
Principal, Government Dental College, Kottayam . Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at Dental College, Kottayam in the presence of such of 
the tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e . 
10 a.m . to 3 p.m . upto 4 - 11 -2013 . Cheques, Drafts , Stamps , 
etc . will not be accepted towards the cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on an additional 
payment per copy. The tender form is not transferable and 
cost is not refundable. The undersigned reserves the right 
to cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . 


Micro laryngeal Tube Plastic cuffed 5 .5 50 Nos. 
Micro laryngeal Tube Plastic cuffed 5.0 50 Nos. 
Micro laryngeal Tube Plastic cuffed 6 .0 50 Nos. 
Nasal Clip 

500 Nos. 
Nasofix 

25 Nos. 
Coban Dressing — 4 " 

25 Nos . 
Coban Dressing — 3" 

25 Nos. 
Absorbable gelatin sponge 7cmx5cmx1cm 250 Nos. 
Oxidized regenerated cellulose 50 Packet 
Gromment — Teflon 2cmx5cm 

200 Packet 
Piston for Stapedectomy — Teflon 200 Packet 
Adhesive mastored plus pad 

25 Nos. 
Laryngoscope Bulb 

200 Nos. 
Opsite — Large Size 

50 Nos . 
Opsite Medium Size 

50 Nos. 
Shiley tube Plastic cuffed 5 .0 

20 Nos. 
Shiley tube - Plastic cuffed 4.5 

20 Nos. 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


LIST OF ITEMS 


sl 


Tender No. 185/ 13 
No. C2 / 18219 (4 )/2013 /MCT. 


Si. 


Name of Items 


Quantity 


No. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Tonsil Straight Artery Forceps — Negus 
Tonsil Curved Artery Forceps — Negus 
Knote Pusher with tonsilhetomy — Negus 
Mosquito Forceps 
Tonsil dissector cum retractor — Mollasons 
Eves Tonsillar Snair 
Tissue glue 


5 Nos . 
5 Nos . 
3 Nos. 
20 Nos. 
3 Nos . 
2 Nos. 
10 Nos. 


File Numer, Tender Number, Cost of 
No. Name of the items and tender forms 

Quantities 
1 C /2135 /2013 /DCK — 27 /13 — Automatic 
X -ray Processor — 1 No . 

624 
2 C /2136/2013 /DCK — 28 /13 — Extra Oral 
X -ray Machine — 1 No. 

832 
C /2753/2013/DCK — 29/ 13 RVG Censor — 1 No. 416 
4 C /2743/2013/DCK — 30/ 13 — Ortho materials 1,040 

C /2744 /2013/DCK — 31/ 13 — Dental 
Instruments — I 

1,040 
C /2745/2013 /DCK — 32/13 — Dental 
Instruments — II 

1,040 
7 C /2746/2013/DCK — 33/13 — CD materials — I 1,040 

C /2747/2013/DCK — 34 / 13 — CD materials — II 1,040 
C /2748/2013/DCK — 35/13 — Community 
Dentistry and Pedo materials 

832 
C /2749/2013/DCK — 36/13 — OMFS Materials 1,040 

C /2750 /2013/DCK — 37 /13 — Perio materials 832 
12 C /2751/2013/DCK — 38/13 — Prostho 

materials 


Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


1,040 


C /2752/2013 /DCK — 39/ 13 — Implant materials 
for OMFS 


416 


8 


| Last date of receipt of tender by Money Order - 
21 - 10 -2013 . 


C/2747/2013 /DCK _ 34/13 - സി . ഡി . 
മെറ്റീരിയൽസ് - II 


1 , 040 


8 3 2 


C/2748/2013/DCK - 35/13 - കമ്മ്യൂണിറ്റി 

ഡെന്റിസി ആന്റ്പീഡോ മെറ്റീരിയൽസ് 
C/2749/2013 /DCK _ 36/13 - ഒ. എം .എഫ്.എസ് . 
മെറ്റീരിയൽസ് 
C /2750/2013 /DCK _ 37/ 13 - പെരിയോ 
മെറ്റീരിയൽസ് 


1 ,040 


- 


Last date and time of sales of tender form 
4-11 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
5 -11 - 2013 , 3 p. m . 

Date and time of opening of tender — 6 - 11 -2013 , 
11 a. m . for Sl. Nos. 1 to 7 and 7 - 11 - 2013 , 11 a . m . for 
Sl Nos. 8 to 13 . 

Tender form will be supplied to the firms by 
registered post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of postal charges * 50 Money Orders will be 
accepted only upto 21- 10 -2013 . 


11 


832 


C /2751/ 2013/DCK - 38/ 13 - പ്രാതോ 
മെറ്റീരിയൽസ് 


1 ,040 


C/2752/2013/DCK - 39/13 -- ഇംപ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് 
ഫോർ ഒ. എം . എഫ്. എസ്. 


41 6 


മണിഓർഡർ സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
21- 10 - 2013. 


കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു 
കളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ ഫോമു കൾ കോട്ടയം ഡ ന്റൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽനിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്ത് നേരിട്ടു വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ 
ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 തപാൽ 
ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവ. ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം-18 

- എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളു. സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിന്റെ 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 4 - 11- 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 11 -2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 7 വരെ 6 - 11 - 2013, 11 മണി. ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 13 
വരെ 7 - 11 - 2013, 11 മണി. 


വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന തിന് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 


ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 


ക്രമ ഫയൽ നമ്പരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ. ഇനവിവരവും എണ്ണവും 


Government Dental College, 
Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


- ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ 
വില 3 
(3) 


( 1 ) 


(2) 


TENDER NOTICE 


1 


62 4 


C/2135 /2013 /DCK - 27 /13 - ഓട്ടോമാറ്റിക് 
എക്സറേ പ്രോസ്സസർ - 1 എണ്ണം 
C/2136/2013/DCK - 28/ 13 - എക്സാ ഓറൽ 
എക്സറേ മെഷീൻ - 1 എണ്ണം 
C/2753/2013/ DCK 29/13 - ആർ. വി . ജി . സെൻസർ - 
1 എണ്ണം 


8 32 


3 


41 6 . 


4 


ത്താ 


.... ... 


C / 2 74 372 0 1 3 / D C K - 3 0 / 1 3 – ഓ ർ 
മെറ്റീരിയൽസ് 


1 , 040 


No. AC / 129 /2013 /ZLFC /PMR. 30th August 2013. 

Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of various items to the department of 
ZLFC, PMR , Government Medical College, Kozhikode, 
Kerala , India. 

| Superscription - Tender No.AC/129/2013/ ZLFC/PMR ....... 
.............dated, 8- 2013 ..............for the supply of .. 
various items to the department of ............ ZLFC........... 

Estimated cost 7 2,00 ,000 . 
Cost of tender form — 416 . 
Cost of tender form by post _ X 450 . 
Last date of sale of tender form by post _ 15-10 -2013 . 

Last date and time of sale of tender form — 31 - 10 
2013 , 2 p . m . 


1,040 


C/2744/2013/ DCK - 31/13 - ഡെന്റൽ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ്- I 
C/2745/2013/DCK - 32/13 - ഡെന്റൽ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ്- II 
C/2746/2013/DCK 33/13 - സി. ഡി . 
മെറ്റീരിയൽസ് 


1 , 040 


| 1 , 040 


- 9. Velcro 25 MM skin colour 

- 25 Roll 
10 . Redcedar wooden block 

- 10 Nos . 
15 cm x 15 cm x 100 cm 
Jaipur foot/SACH foot with 
cosmetic toes internal keel type - 60 Nos. 
( Size 6 Rt - 10 Nos., Size 6 Lt - 10 Nos., 
Size 7 Rt — 10 Nos., Size 7 Lt — 10 Nos., 
Size 8 Rt — 10 Nos., Size 8 Lt — 10 Nos., 


Due date and time for receipt of tender - 1 -11 - 2013 , 
11 a . m . 

Date and time for opening of tender - 1 - 11 - 2013, 
11 .30 , a. m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31- 3- 2014 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal/Project Director, ZLFC , Government 
Medical College, Kozhikode . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours . Tender should be 
superscribed with Tender Number as specified above. The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth * 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper will 
be supplied to the firm out side Kerala , on request along 

with remittance of X 150, X 100 towards the cost of 
stamp paper and 3 50 as incidental charge by money 
order taken in favour of Principal /Project Director, ZLFC , 
PMR . Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at 

their own cost if requested . 
- 3. Warranty, minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC Minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made . 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft , Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms, 
Duplicate Copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ ആന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
വിവി ധ തരം സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാ 
രിൽനിന്നോ മുദവെച്ചതും മൽ സ രാ ധി ഷ് ഠി ത വു മായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസി/129 /13 /ഇസെഡ് 
- എൽ. എഫ്. സി ., പി . എം . ആർ. വകുപ്പിലേക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 3 2,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416 . 


തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ? 450 . 


FICATION 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി - 15 - 10 - 2013 . 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 31- 10 - 2013, 3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1 - 11 - 2013, 11 മണി. 


| 


1. PP Sheet 4 MM - 1Mx2M 

| 20 Sheet 
2. POP Powder 1 kg. to 10 kg. per pkt — 200 kg. 

(Double packing manufacturing 
date should not exceed more than 

two months ) 
3. MS sheet 10g 4 x 2 

5 Sheet 
4. Ethaflex 5MM - 1 /2M x 1M 

| 50 Sheet 
5. Araldit op 

30 kg. 
6 . Cowlining leather (each leather 

below one kg .) 
7. MS rivet 1/8 x 3 / 4 
8. MS rivet 1 /8 x 1 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1-11 - 2013, 11.30 മണി. 


| 


| 


| 


25 kg . 
5 kg. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽവിലാസം - പിൻ സിപ്പാൾ പാജ ക്ട് ഡയറക്ടർ 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 
- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 


| 


| 


5 kg. 


നിബന്ധനകൾ 


( ഫോൺ 0495 - 235077 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴു 
ത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, കോഴി ക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം(തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . - ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
- വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമ ഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗി കളുടെ തിര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യ ൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


Office of the Project Director, 
Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal/ 
Project Director 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 

മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അം ഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


്പെസിഫിക്കേഷൻ 


പി. പി. ഷീറ്റ് 4 mm 20 - lm x 2m 

- 20 ഷീറ്റ് 
പി. ഒ. പി. പൗഡർ 1 kg. to 10 kg. പാക്കറ്റിംഗ് - 200 kg. 
( ഡബിൾ പാക്കിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് 
തീയതി രണ്ട്മാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ) 
എം. എസ്. ഷീറ്റ് 10 ഗ്രാം 4x2 

- 5 ഷീറ്റ് 
ഈത്താഫക്സ് 5mm - 11/2mxlm 

- 50 ഷീറ്റ് 
എറാൾഡിറ്റ് ഒ. പി. 

- 30 kg . 


കൗലൈനിങ് ലെതർ (ഓരോ ലെതറും 
ഒരു കി. ഗ്രാമിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ) 

- 25 kg . 
എം . എസ്. റിവറ്റ് 1/ 5 "x 3 / 4 " 

- 5 കി . ഗ്രാം 
എം . എസ്. റിവറ്റ് 1/ 8 " x 1 ". 

- 5 കി. ഗ്രാം 
വെൽറോ 25mm സ്കിൻ കളർ 

- 25 റോൾ 
റെഡ്സിടാർ വുഡൻ ബ്രോക്ക് 

- 10 എണ്ണം 
ജെയ്പൂർ ഫുട്/ സാച്ച് ഫുട് വിരലുകളുള്ള - 60 എണ്ണം 
സെസ് 6 ആർറ്റി, 10 എണ്ണം സൈസ് 5 ലി - 10 എണ്ണം 
സൈസ് 7 ആർറ്റി, 10 എണ്ണം സൈസ് 7 ലി - 10 എണ്ണം 


സൈസ് 8 ആർറ്റി, 10 എണ്ണം - സെസ് 8 ലി - 10 എണ്ണം 


